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SE 110 は、外出中でも高品位な音楽再生 
を楽しめる高遮音性イヤホンです。 

遮音性能に優れたインイヤ型を採用し、 
周囲の騒音をほ減。入念に調整されわ 
小型ドライバが豊かなサウンドを提供 
します。延長ケーブルや様々な種類の 
イヤパッドを付属し、快適に使用でき 
ます。持ち運びに便利なキヤリング 
ポーチも同栖しています。 


レ a 下のイラストは2つの推奨装着方法です。 



ケーブルをピンと張り、ケーブルスリーブを上下に動かして地みを取りまず。 


イを音域が十分に再生されないようであれば、イヤホンと耳の間の密閉度を 
チェックする力、、別のイヤパッドを試してみて〈ださい。 



警告耳の巧の奥までイヤパッドを押し入れないでください。 


イヤパッドを取り替えるじは、イヤパッドをねじりながら弓 I つ張るようにしてノズルから 
取り外します。その後、ノズルを完全に覆うように、新ししヤパッドを奥まで差し込み 
ます。ノズルの一部が見えているのは、イヤパッドが適切に取り付けられていないが態で 
す。ノズルにしつ力、りと固定されない場合はイヤパッドを取り替えてください。 




Printed in U.S.A. 



ミ主:ケーブルを引っ張ってイヤホンを取り外さないでください。 


製品には様々な種類のイヤパッドが付属していまず。耳に挿入しやすく快適に 
フィットし、取り外しが容易なイヤパッドを選巧してくださし、。 


ソフト•フレックス•イヤパッド 
S、M、L の3サイズ。 

シリコンラバー製。 


ソフ h •フホーム•イサ/《ツド 

ソフト•フオーム•イヤパッドを使用する場合は、イヤパッドを 
指で圧縮してから耳の巧に挿入してください。イヤパッドが膨張 
してぴったり密着するまでの約10抄間、イヤホンを支えます。 


生イヤパッドをノズルのつめの上に注意してスライドさせ、イヤホンに 
しっかりと取りかけてください。 


音質のを化に気づいたら、イヤパッドを取り外してイヤホンのノズルをチェック 
してみてくださし、。ノズルが詰まつていたら、クリーニングツールのワイヤール 
—ブ側を使用して異物を取り除いてください。 


クリーニング 
クール 


ワイヤーループ 




ノズル 


クリーニングの際には、ノズルの中に異物を押し込まないでくださし、。 
イヤホンのサウンドフィルタがお損します。 


A 


客告:耳垢除去ループはイヤホンのクリーニング専用です。ル 
ープを耳掃除などの他の用途に使用するとケガをする場合が’ 
あります。 
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SHURE 

SHURE Incorporated http://www.shure.com 
米国、カナダ、中南米、カリブ巧諸国： 
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A. 
Tel;847-600-2000 ホ国内 Fax:847-600H212 巧かからの Fax: 847-600-6446 

ヨーロッパ、中ま、アフリカ： 
Shure Europe GmbH. Tel;49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414 

アジア太平洋： 

Shure Asia Limited, Tel:852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055 



•キヤリングポーチ 

-フィットキット：ソフト-フオーム-イヤパッド、ソフト.フレックス.イヤパッド、 
クリーニングツール 

■91 cm 延長ケーブル 

別売アクセサリ _ 

イヤホンアクセサリ(レ U 下に記載)およびその他の Shure 製品の詳細につい 
ては、右記のサイトをご覧くださし、: www . shure.com 

-交換用イヤパッド -延長ケーブル 

■ キヤリングポーチ ■ Push to Hear ( PTH ) 

-ミュー ジックホンアダプタ ■ レベルコント ローラ 


葉 


ドラィバ 

バランスド•アーマチュア型 

感度り kHz ) 

113 dB SPL/mW 

インピーダンス （1 kHz ) 

27 Q 

DC 抵抗 

18.5 Q 

周放数帯域 

22 Hz 〜 17.5 kHz 

入カコネクタ 

3.5 mm ステレオ•ミニプラグ、金メッキ 

質量 

30 g 

作動温度 

-1 が C 〜57° C 

保存温度 

-29° C 〜74° C 


入念なメンテナンスによリイヤパッドとノズル間の密封度を保ち、音質や製品 
の安全性を巧上させます。 



イヤホンをち時間にわたりを期的に使用される方は、カスタムフィットの成型イ 
ヤパッドをご利用になると最高の快適さと遮音性が得られます。 


O 

イヤホンとイヤパッドはできる限りきれいにして乾燥した状態に保 
つて〈ださい。 

を 

イヤパッドをきれいにするには、イヤホンからおり外し、めるま湯で 
ゆつ〈りホ;’争して空気乾燥して〈ださい。ソフト•フォーム1イヤパッ 
ドの乾燥にはちい時間がかかります。お損していないか点検し、必 
要であればおり替えてください。 

イヤパッドは完全に乾燥させてから再使巧してください。 

♦ 

感染をを防ぐため、イヤホンとイヤパッドはマイルドな消毒剤でおい 
て〈ださし、。アルコール基剤の消毒剤は使用しないでください。 

fi 

イヤホンは極度の高温やほ温に曝さないでください。 

帮 

適切にフィットしない場合はイヤパッドを取り替えてください。 

0 

本製品のあ造は試みないで〈ださい。巧造した場合には保証は無効 
となり、けがや製品巧障の原因となります。 


認証 


ご使用のイヤホンに合うカスタム仕様の成型イヤパッドの作成は、聴覚き門医 
にご相談ください。詳しくは下記にお問い合わせ〈ださい。 



Sensaphonics Hearing Conservation 米国内フリーダイヤル： (877) 

848-1714 

660 N . Milwaukee Avenue シカゴ市内： （312) 432-1714 



CE マーク許可を取得。 

欧州 EMC 指令 89/336/ EEC に適合。 

住宅地環境 （ E 1) と軽工業環境たのについて、欧州標華 
EN 55103 (1996) パート1•パート2の適合試験および性能 
ま準を満たしている。 



Chicago , IL 60622 

e ク — J レ： saveyourears @ sensaphonics.com 
www . sensaphonics.com 

















